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BEDFORD CHROME VANADIUM SPANNERS 





Price Price 
Ref. No. Size Boxed Qty. Each Ref. No. Size Boxed Qty. Each 
OPEN ENDED STANDARD LENGTH OPEN ENDED STANDARD LENGTH ¢p 
WHITWORTH A/F 
OW-46 1/8" x 3/16" 12 0°47 OA-68 3/16 x 1/4" 6 0°40 
OW-68 3/16" x 1/4" 12 0°50 OA-810 1/4" x 5/16" 12 0-41 
OW-810 1/4" x 5/16" 12 0-56 OA-1012 5/16" x 3/8” 12 0-43 
OW-812 1/4” x 3/8" “oe 0-58 OA-1214 3/8" x 7/16" 12 0°45 
OW-1012 5/16” x 3/8" 12 0°62 OA-1416 7/16" x 1/2" 12 0-48 
OW-1214 3/8" x 7/16" 12 0-72 OA-1618 1/2" x 9/16" 12 0-56 
OW-1216 3/8 x1/2"’ 6 0°91 OA-1820 9/16" x 5/8” 12 0-60 
OW-1416 7/16" x 1/2” 12 0-91 OA-1822 9/16" x 11/16" 5 0-60 
OW-1418 7/16" x 9/16” 6 0°91 OA-1922. 19/32" x 11/16" 3 0-60 
OW-1618 1/2" x 9/16" 12 1:08 OA-2022 5/8" x 11/16" 12 0°60 
OW-1620 1/2" x 5/8" 6 1:08 OA-2024 5/8" x 3/4" 12 0-72 
OW-1820 9/16" x 5/8" 6 1:37 OA-2224 11/16" x 3/4" é 0-73 
OW-1822 9/16" x 11/16" 6 1:50 OA-2226 11/16" x 13/16" 6 0-73 
OW-2022 5/8" x 11/16" 6 1:66 OA-2526 25/32" x 13/16" 3 0°81 
OW-2024 5/8" x 3/4" 6 1:66 OA-2428 3/4". x 7/8" 12 0-90 
OW-2224 11/16" x 3/4” 6 1°85 OA-2628 13/16 x 7/8" 6 0-95 
OW-2226 11/16" x 13/16” 6 1:97 OA-2832 TiS? 6 1:08 
OW-2428 3/4 x7/8" 3 2:20 OA-3032. 15/16 x 1" 6 1:08 
OW-2832 7/8" x1” 3 3-26 OA-3036 15/16 x 1.1/8" 5 1:30 
OW-3236 1° 3 x1.1/8" 3 468 OA-3236 1” x 1.1/8” é 1:50 
OA-3436 =‘ 1.1 /16"’x 1.1/8” 6 1°50 
OA-3440 = 1.1 /16"’x 1.1/4” 3 1°61 
OA-3638 = 1.1/8" x 1.3/16" 6 161 
OPEN ENDED SHORT SERIES eee eee : 3.39 
WHITWORTH a as 
WO0O-64 1/8” x 3/16" > RT SERIE 
Wo-8e (Sex Tse" . 0-48 GFEn: SENET SUC " SERIES 
ee eee eae, ‘5 eat AO-1412 3/8""_-x 7/16" 12 0-43 
WO-120 Se" x31 ue & ee ea = 
AO-1816 1/2" x9/16" 12 -49 
AO-2018 9/16" x 5/8” 12 0°51 
AQO-2422. 11/16" x 3/4” 12 0-60 
OPEN ENDED MINIATURE OPEN ENDED MINIATURE 
oB-awo 1/8" Wx0 12 0-41 Sistas. ie ee e aa 
° 2 
poaes ts 7% pies OA-56M — 5/32" x 3/16” 12 0°41 
OB.24 ety 12 0:41 OA-68M 3/16 x 1/4" 12 0°41 
OB.46 gee 42 0-44 OA-78M 7/32" x 1/4" 12 0°41 
OB-57 Bx 7 12 0:41 OA-810M 1/4" x5/16" 12 0°41 
OB.68 pee 12 0°41 OA-910M =: 9/32" x_ 5/16" 12 0°41 
OB.79 vo ie 12 0°41 OA-99}M_ = 9/32" x 19/64" 12 0°41 
OB.810 anit 12 0:41 OA-1011M 5/16" x 11/32" 12 0-41 
A/F — METRIC 
OAM-532 = 55/32" x 3.2 mm. 12 0°41 
OAM-640 3/16 x4 mm. 12 0-41 
OAM-750 = 7/32" x 5 mm. 12 0°41 
OPEN ENDED STANDARD LENGTH SETS OAM-855 1/4” x5.5 mm. 12 0°41 
OAM-106 5/16 x6 mm. 12 0°41 
WHITWORTH OAM-117. 11/32 x7 mm. 12 0°41 
Ows-4 1/8" — 9/16" (Box) 2°83 
OWS-5 1/8" > 2.11776" (Box) 4-49 OPEN ENDED STANDARD LENGTH SETS 
OWS.56 S116" ee Ys (Box) 5-25 A/F 
am (Box) fs OAS-4 5/16" — 7/8” (Box) 2-4 
dail a Ee are (Box) 4°86 OAS-5 5/16 — 1.1/8" (Box) 3-91 
OWS-7A 3/16" — 5/8 (Box) 5°76 OAS6 5/16" 3/4" (Box) 3-28 
OAS-6B 6/16) 1” (Box) 4:2 
OAS-7 5/16" — 7/8" (Box) 4:1 
OPEN ENDED SHORT SERIES SETS OPEN ENDED SHORT SERIES SETS 
A/F 
verre SAO-5/C 3/8" —3/4” (Box) 2-49 
SWO-5/C 1/8" — 7/16" (Box) 2°51 SAO-5/W 3/8" —3/4" (Tool Roll) 2°57 
SWO-5/W 1/8" — 7/16” (Tool Roll)| 2°57 
OPEN ENDED MINIATURE S&€&TS 
A/F 
FAA-5L 1/8" —5/16" (Tool Roll) 2:13 
enn eee bir a's yee aE ke FAA-6L 1/8 —11/32" —_ (Tool Roll) 2:51 
eon ay ee (Too! Roll) 2:40 OPEN ENDED MINIATURE SET 
FBA-6L 0—10B.A (Tool Roll) 2°51 A/F — METRIC 
FAM-6L 5 /32"' A/F — 7 mm. 2°51 
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BEDFORD CHROME VANADIUM SPANNERS 


Ref. No. 


OPEN ENDED STANDARD LENGTH 


Boxed Oty. 


Price 
Each 


222999990900 
SE2SSSSSRS 


2°47 


0°55 
0°57 
0°65 
0°82 
1°01 
1°18 
1°27 
1°42 
1°51 


METRIC 
OM-67 6x 7mm 6 
OM-89 8x 9mm 12 
OM-1011 10x11mm 12 
OM-1213 12x13 mm 12 
OM-1415 14x15 mm 12 
OM-1417 14x17 mm 3 
OM-1617 16 x17 mm 12 
OM -1719 17 x 19mm 12 
OM-1819 18x19 mm 12 
OM-1924 19 x 24mm 3 
OM-2022 20 x 22 mm 12 
OM-2123 21 x 23 mm 3 
OM-2426 24 x 26 mm 3 
OM-2430 24 x 30 mm 3 
OM-2528 25 x 28 mm 3 
OM-2729 27 x 29 mm 3 
*#OM-2730 27 x 30 mm 3 
OM-2732 27 x 32 mm 3 
OM-2830 28 x 30 mm 3 
OM-3032 30 x 32 mm 3 
OM-3036 30 x 36 mm 3 
OM-3236 32 x 36 mm 3 
*OM-3641 36 x 41 mm 3 
#OM-4146 41 x 46 mm 3 
*QOM-4650 46 x 50 mm 3 
OPEN ENDED SHORT SERIES 
METRIC 
MO-76 6x 7Tmm 12 
MO-87 7x 8mm 12 
MO-98 8x 9mm 12 
MO-108 8x10mm 12 
MO-1110 10x11 mm 12 
MO-1310 10x13 mm 12 
MO-1312 12x13 mm 12 
MO-1713 13x17 mm 12 
MO-1514 14x15 mm 12 
MO-1917 17x19 mm 12 
OPEN ENDED MINIATURE 
METRIC 
OM-324M 3:°2x4 mm 12 
OM-45M 4x5 mm 12 
OM-555M 5§x5°-5mm 12 
OM-557M 5:5x7 mm 12 
OPEN ENDED STANDARD LENGTH SETS 
METRIC 
OMS-6 8 — 19mm (Box) 
OMS-7 8 — 22 mm (Box) 
OMS-7A 8 — 36 mm (Box) 
OMS-8 6 — 22 mm (Box) 
OMS-12 6 — 32 mm. (Box) 
OMS-12A 6—32 mm (Box) 
OPEN ENDED SHORT SERIES SETS 
. METRIC 
SMO-5/C 6—15mm (Box) 
SMO-5/W 6—15 mm (Tool Roll) 
OPEN ENDED MINIATURE SET 
METRIC 
FMA-6L 3°2—10 mm (Tool Roll) 
60° RING STANDARD LENGTH 
WHITWORTH 
RW-46 1/8” x3/16" 12 
RW-68 3/16" x 1/4” 12 
RW-810 1/4” x5/16" 12 
RW-1012 5 /16’’ x 3/8°’ 12 
RW-1214 3/8" x7/16" 12 
RW-1216 3/8" x1/2°’ 6 
RW-1416 7/16" x 1/2’ 12 
RW-1418 7/16” x 9/16" 6 
RW-1618 1/2" x9/16° 12 
RW-1620 1/2” x5/8" } 


1°65 
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Ref. No. Size Boxed Qty. 
60° RING STANDARD LENGTH 
WHITWORTH — continued 
RW-1820 9/16°°x 5/8" 6 
RW-1822 9/16" x 11/16" 3 
RW-2022 5/8°" x11/16" 3 
RW-2024 5/8" x 3/4" 3 
RW-2224 11/16’°x 3/4’ 3 
RW-2226 11/16’ x 13/16" 3 
RW-2428 3/4° x 7/8" 3 
RW-2832 7 he* 2 tv" 3 
RW-3236 1” x 1.1/8” 3 
60° RING SHORT SERIES 
WHITWORTH 
WR-64 1/8" x3/16" 12 
WR-86 3/16" x 1/4" 12 
WR-108 1/4” x5/16" 12 
WR-1210 5/16""x 3/8" 12 
WR-1412 3/8" x7/16" 12 
60° RING MINIATURE 
B.A. 
CB-4WO 1/8°Wx0 12 
CB-02 Ox2 12 
CB-13 1x3 12 
CB-24 2x4 12 
CB-35 3x5 12 
CB-46 4x6 12 
60° RING STANDARD LENGTH SETS 
WHITWORTH 
RWS-5B 3/16" — 3/4’ (Box) 
RWS-6 1/8" — 1/2" (Box) 
RWS-7 1/8’"" —9/16" (Box) 
RWS-7A 3/16" — 5/8’’ (Box) 
60° RING SHORT SERIES SETS 
WHITWORTH 
SWR-5/C 1/8°"° —7/16" (Box) 
SWR-5/W 1/8" —7/16" (Tool Roll) 
60° RING MINIATURE SET 
B.A. 
CRBA-6L 1/8°W — 6 B.A. (Tool Roll) 
60° RING STANDARD LENGTH 
A/F 
RA-1012 §/16" x 3/8" 12 
RA-1214 3/8°" x 7/16" 12 
RA-1416 7/16" x 1/2” 12 
RA-1618 1/2°° x9/16" 12 
RA-1820 9/16" x 5/8” 12 
RA-1922 19/32” x 11/16” 3 
RA-2022 5/8" x11/16" 12 
RA-2024 5/8" x 3/4 12 
RA-2224 11/16" x 3/4” 6 
RA-2226 11/16” x 13/16” 6 
RA-2428 3/4°° x 7/8" 12 
RA-2526 25 /32”’ x 13/16" 3 
RA-2628 13/16" x 7/8" 6 
RA-3032 15/16" x 1” 6 
RA-3036 18/16” x 1.1/8” 3 
RA-3436 1.1 /16’’x 1.1/8” 3 
RA-3440 1.1 /16°’x 1.1/8” 3 
RA-3640 1.1/8” x1.1/4" 3 
RA-4248 1.5/16°’x 1.1/2” 3 


Price 
Each 
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BEDFORD CHROME VANADIUM SPANNERS 


Ref. No. 


Size 


Boxed Oty. 


60° RING SHORT SERIES 


AR-1210 
AR-1412 
AR-1614 
AR-1816 
AR-2018 
AR-2422 


60° RING STANDARD LENGTH SETS 
A/F 


RAS-4 
RAS-5 
RAS-6 
RAS-7 


A/F 


5/16” x 3/8” 


3/8" 


x 7/16" 


7/16" x 1/2” 


1/2" 


x 9/16" 


9/16"’ x 5/8" 


11/16” x 3/4” 


5 /16°° — 7/8" 


3/8" a qr 


5/16" — 3/4" 
5/16" — 7/8" 


(Box) 
(Box) 
(Box) 
(Box) 


60° RING SHORT SERIES SETS 


SAR-5/C 
SAR-5/W 


A/F 
3/8" —3/4" 
3/8” — 3/4" 


(Box) 
(Tool Roll) 


60° RING STANDARD LENGTH 


RM-67 
RM-78 
RM-89 
RM-810 
RM-1011 
RM-1013 
RM-1213 
RM-1317 
RM-1415 
RM-1617 
RM-1719 
RM-1819 
RM-1924 
RM-2022 
RM-2123 
RM-2426 
RM-2430 
RM-2528 
RM-2729 
RM-2830 
RM-2730 
RM-2732 
#*RM-3032 
RM-3036 
#RM-3236 
#RM-3641 
*RM-4146 


METRIC 


6x 7mm 
7x 8mm 
8x 9mm 
8x10mm 
10x11 mm 
10x13 mm 
12x13 mm 
13x17 mm 
14x15 mm 
16x17 mm 
17x19 mm 
18x19 mm 
19 x 24 mm 
20 x 22 mm 
21 x 23 mm 
24 x 26 mm 
24 x 30 mm 
25 x 28 mm 
27 x 29 mm 
28 x 30 mm 
27 x 30 mm 
27 x 32 mm 
30 x 32 mm 
30 x 36 mm 
32 x 36 mm 
36 x 41 mm 
41 x 46 mm 


12 


60° RING SHORT SERIES 


MR-76 

MR-98 

MR-1110 
MR-1312 
MR-1514 
MR-1716 
MR-1918 


60° RING STANDARD LENGTH SETS 


RMS-6 
RMS-7 
RMS-8 
RMS-12 


60° RING 


SMR-5/C 
SMR-5/W 


METRIC 


6x 7mm 
8x 9mm 
10x11 mm 
12x13mm 
14x15 mm 
16x17 mm 
18x19 mm 


METRIC 
8— 19mm 
8 — 22 mm 
6 — 22 mm 
6 — 32 mm 


(Box) 
(Box) 
(Box) 
(Box) 


SHORT SERIES SETS 


METRIC 
6 — 15 mm 
6 — 15 mm 


(Box) 
(Tool Roll) 


Price 


Each 
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Price 
Ref. No. Size Boxed Oty. Each 
£p 
15° COMBINATION SHORT SERIES 
WHITWORTH 
ROW-4 1/8” 12 0°53 
ROW-6 3/16" 12 0°59 
ROW-8 1/4” 12 0°68 
ROW-10 5/16" 12 0°78 
ROW-12 3/8"’ 12 0°86 
ROW-14 7/16” 12 0°89 
15° COMBINATION LONG SERIES 
A/F 
LCA-10 5/16" 6 0°54 
LCA-12 3/8”’ 6 0°55 
LCA-14 7/16” 6 0°59 
LCA-16 1/2°’ 6 0°71 
LCA-18 9/16" 6 0°74 
LCA-20 5 /8"’ 6 0°86 
LCA-22 11/16" 6 0°99 
LCA-24 3/4" 6 1°08 
LCA-26 13/16” 6 1°42 
LCA-28 7/8" 6 1°59 
LCA-30 15/16” 6 1°77 
LCA-32 1 6 1°95 
LCA-34 1.1/16" 6 2-07 
LCA-36 1.1/8” 6 2°48 
LCA-38 1.3/467' 3 2:78 
LCA-40 1.1/4” 3 3°25 
LCA-42 1.5/16” 3 3°48 
15° COMBINATION SHORT SERIES 
A/F 
ROA-12 3/8” 12 0°52 
ROA-14 7/16" 12 0°60 
ROA-16 1/2" 12 0°67 
ROA-18 9/16" 12 0°75 
ROA-20 5 /8"’ 12 0°84 
ROA-22 11/16” 12 0°84 
ROA-24 3/4" 12 0°95 
15° COMBINATION LONG SERIES SETS 
A/F 
LCAS-6 3/8" —3/4" 4°53 
LCAS-7 5/16°° — 3/4’’ 5°07 
LCAS-8 3/3’° —1"” 8°07 
15° COMBINATION SHORT SERIES SETS 
: A/F 
ROAS-5 3/3’° —5/8”’ (Box) 3°38 
ROAS-5/L 3/8 —5/8" (Tool Roll) 3°46 
ROAS-6 3/8" —3/4" (Box) 4°33 
ROAS-7 3/8’°° — 3/4" (Box) *17 
15° COMBINATION LONG SERIES 
METRIC 
LCM-8 8 mm 6 0°54 
LCM-9 9mm 6 0°54 
LCM-10 10 mm 6 0°55 
LCM-11 11 mm 6 0°60 
LCM-12 12 mm 6 0°66 
LCM-13 13 mm 6 0°67 
LCM-14 14 mm 6 0°73 
LCM-15 15 mm 6 0°79 
LCM-16 16 mm 6 0°86 
LCM-17 17 mm § 0°94 
LCM-18 18 mm 6 1°06 
LCM-19 19 mm 6 1°12 
LCM-20 20 mm 6 1°24 
LCM-21 21 mm 6 1°41 
LCM-22 22 mm 6 1°53 
LCM-23 23 mm 6 1°65 
LCM-24 24 mm 6 1°88 
LCM-25 25 mm 6 2°00 
LCM-26 26 mm 6 2°18 
LCM-27 27 mm 6 2°24 
LCM-28 28 mm 6 2°47 
LCM-29 29 mm 3 2°71 
LCM-30 30 mm 3 2°89 
LCM-32 32 mm 3 3°24 
LCM-33 33 mm 3 3°36 


BEDFORD CHROME VANADIUM SPANNERS 


Price 
Each 





Price 


Ref. No. Size Boxed Qty. Ref. No. Size Boxed Oty. Each 


15° COMBINATION LONG SERIES SETS fp ACCESSORIES 3/8" SQUARE DRIVE fp 
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METRIC RLH-10 Ratchet Handle 7” 6 3°09 
LCMS-6 9 — 22 mm 5-46 HUH-15 Husky Pat. Ratchet 1 4°46 
LCMS-7 9— 22mm 6°19 FUH-25 Flex Ratchet 1 6°18 
LCMS-8 8 — 22 mm 6°67 HRU-16 Husky Ratchet — 
LCMS-10 8 — 24 mm 9°10 Renewal Kit 1 2°54 
LCMS-12 8 — 32 mm 14°58 STH-21 T-Bar Head 6 0°54 
STH-22 Tommy Bar 0°35 
NSH-30 Swivel Handle 9” : 2°33 
BRAKE ADJUSTE UJH-40 Universal Joint 1°52 
> R SPANNER SEH-45 Small Extension 3” 6 0:72 
A/F MEH-50 Medium Extension 6” 6 0°95 
FHB-810 1/4 x 5/16" 12 0°60 LEH-60 Long Extension 12” 6 1°18 
SBH-70 Speeder Brace 16” 6 1°53 
AH-80 Converter (3/8’’ Plug . 
— 1/2°’ Socket) 0°59 
BRAKE ADJUSTER PACK AH-81 Converter (1/2’' Plug 
A/F — 3/8" Socket) 6 0°59 
EHB-1000 1/4” x 5/16” 10 per 6-00 SHW 1 4P Plug Socket 14 mm 6 0°94 
ac 
: SOCKET SETS 3/8” SQUARE DRIVE 
WHITWORTH 
02-026 Spacefinder . 
TORQUE WRENCHES la one 
893-1401 6 — 40 Ib. ft. 1 9:92 802-0903 % 10°76 
893-1402 20 — 110 Ib. ft. 1 10°35 A/F 
893-1403 50 — 170 Ib. ft. 1 11°62 812-062 (Spacefinder) 6°99 
812-0730 = id . 8-58 
812-0930 10°74 
HANDY-KYTS METRIC 
HKW Whitworth (8 pieces) 3°28 822-602 (Spacefinder) 6°99 
HKM Metric (8 pieces) 28 822-0093 10°63 
COMBINATION 
. on 862-0818 Whit. — A/F . 22°72 
SOCKETS 3/8" SQUARE DRIVE 862-0881 A/F — Metric 22-47 
a WHITWORTH A 
HB -2 2 B.A. 12 0°42 
SH B-0 OBA. 12 0°46 SOCKETS 1/2’° SQUARE DRIVE 
SHW-4 ei io 12 0°46 
SHW-6 3/16" 12 0°46 
SHW-8 1/4" 12 0°48 WHITWORTH 
SHW-10 5 /16°" 12 0°48 SJW-4 1/8” 6 0°50 
SHW-12 0d 12 0°48 SJW-6 3/16” 6 0°50 
SHW-14 7/16” 12 0°58 SJW-8 1/4" 6 0°51 
SHW-16 1/2” 12 0°61 SJW-10 5/16” 6 0°55 
ar ste ah. aime: 
SHA-8 1/4" 12 0°42 . ae : 
SHA-10 5/16” 12 0:45 SJW-16 1/2" 6 0°75 
SHA-1T —- 11/32” 12 0°45 SJW-18 9/16 & 0°78 
SHA-12 3/8" 12 0°45 SJW-20 5/8 : 6 0°87 
SHA-14 7/16” 12 0°45 SJW-22 11 /16 6 0-99 
SHA-16 1/2" 12 0°46 SJW-24 3/4 6 1°10 
SHA-18 9/16" 12 0°46 
SHA-19 19 /32’’ 12 0°46 
SHA-20 5/8" 12 0°48 A/F 
SHA-22 11/16” 12 0°52 SJA-12 3/8” 6 0°50 
SHA-24 3/4’ 12 0°52 SJA-14 7/16” 6 0°50 
SHA-26 13/16’ 12 0°54 SJA-16 1/2” 6 0°52 
SHA-28 7/8" 12 0°58 SJA-18 9/16” 6 0°52 
SJA-19 19 /32’’ 6 0°55 
METRIC SJA-20 5 /8"’ 6 0°55 
SHM-9 9mm 12 0°42 SJA-22 11/16” 6 0-60 
SHM-10 10 mm 12 0°46 SJA-24 3/4” 6 0°65 
SHM-11 11 mm 12 0°46 SJA-25 25 /32"’ 6 0°65 
SHM-12 12mm 12 0°46 SJA-26 13/16” 6 0°70 
SHM-13 13 mm 12 0°46 SJA-28 7/8" 6 0°72 
SHM-14 14mm 12 0°46 SJA-30 15/16” 6 0°75 
SHM-15 15 mm 12 0°46 SJA-32 «ed 6 0°82 
SHM-16 16 mm 12 0°46 SJA-34 1.11/16” & 0:84 
SHM-17 17mm 12 0°46 SJA-36 1.1/8” 6 0°87 
SHM-18 18 mm 12 0°49 SJA-38 1.3/16"" 6 0°98 
SHM-19 19 mm 12 0°51 SJA-40 1.1/4” 6 1:09 








BEDFORD CHROME VANADIUM SPANNERS 





Price 
Ref. No. Size Boxed Qty. Each 
SOCKETS 1/2" SQUARE DRIVE £p 
METRIC 
SJM-10 10 mm 6 0°50 
SJM-11 11 mm 6 0°50 
SJM-12 12 mm 6 0°52 
SJM-13 13 mm 6 0°52 
SJM-14 14mm 6 0°53 
SJM-15 15 mm 6 0°55 
SJM-16 16 mm 6 0°55 
SJM-17 17 mm 6 0°60 
SJM-18 18 mm 6 0°61 
SJM-19 19 mm 6 0°64 
SJM-20 20 mm 6 0°64 
SJM-21 21 mm 6 0°70 
SJM-22 22 mm 6 0°70 
SJM-23 23 mm 6 0°72 
SJM-24 24 mm 6 0°72 
SJM-25 25 mm 6 0°81 
SJM-26 26 mm 6 0°81 
SJM-27 27 mm 6 0°87 
SJM-28 28 mm 6 0°87 
SJM-29 29 mm 6 0°93 
SJM-30 30 mm 6 1:00 
SJM-32 32 mm 6 1:09 
SJM-36 36 mm 6 1°78 
ACCESSORIES 1/2’° SQUARE DRIVE 
CD-5 Cranked Driver 6 0°64 
RL-10A Ratchet Handle 6 3°62 
HU-15 Husky Pat. Ratchet 1 5°23 
HR-16 Husky Ratchet — 
Renewal Kit 1 2°54 
FL-25 Flex Ratchet 1 7°95 
ST-21 T-Bar Head 6 0°59 
ST-22 Tommy Bar 0°45 
NS-30 Swivel Handle 6 2°97 
UJ-40 Universal Joint 6 1°76 
ME-50 Medium Extension 5” 6 1:08 
LE-60 Long Extension 10” 6 1°43 
$B-70 Speeder Brace 19’’ 6 1°78 
SB-70A Speeder Brace 16’’ 6 1°70 
SJW-14P Plug Socket 14 mm 6 1°14 
AK-80 Converter (1/2’’ Socket 
— 3/4” Plug) 6 1°01 
SOCKET SETS 1/2” SQUARE DRIVE 
WHITWORTH 
803-0600 a af as ne 5°54 
803-0680 10°06 
803-0650 11°20 
803-0620 17°59 
A/F 
813-0610 * a 4°36 
813-0660 10°08 
813-0670 11°55 
813-0630 17°05 
813-0412 18°51 
813-0401 24°07 
METRIC 
823-0060 tH Fs 4°25 
823-0061 9°83 
823-0063 11°27 
823-0104 16°48 
823-0124 18°44 
823-0140 23°39 
823-0207 32°58 





Price 
Ref. No. Size Each 





SOCKET SETS 1/2” SQUARE DRIVE £p 


COMBINATION 
WHITWORTH — A/F 


863-6860 15°84 
863-0641 31°71 
863-0350 15°88 
863-0400 21°72 
863-0640 30°55 
863-0690 39°72 

COMBINATION 

A/F — METRIC 
863-6661 i ~ s 15°68 
863-0404 21°61 
863-0642 30°04 
863-0691 37°88 

COMBINATION 
WHITWORTH — A/F — METRIC 

863-0710 35°35 
863-0790 54°32 


COMPREHENSIVE SPANNER AND SOCKET 
SETS 1/2” SQUARE DRIVE 


803-10 Whitworth 30°39 
813-20 A/F .. 31°86 
823-30 Metric 31°41 
MOTORISTS SERVICE KITS 

1/2” SQUARE DRIVE 

813-202 A/F a 23°79 
823-302 Metric _. 23°47 
TORQUE WRENCH SOCKET SETS 

1/2°° SQUARE DRIVE 

813-0411 A/F .. 32°24 
823-0141 Metric 31°56 


SOCKETS 3/4” SQUARE DRIVE — NICKEL 
PLATED 


WHITWORTH 
TSKW-18 9/16" 3 1°16 
TSKW-20 5/8" 3 1°29 
TSKW-22 = 11/16" 3 1°67 
TSKW-24 3/4" 3 1°71 
TSKW-26 13/16” 3 1°95 
TSKW-28 7/8" 3 2°19 
TSKW-30 15/16" 3 2°30 
TSKW-32 ‘i 3 2°35 
TSKW-36 1.1/8" 3 2°89 
TSKW-40 1.1/4" 3 3°30 
TSKW-44 1.3/8" 3 3°77 
TSKW-48 1.1/2" 3 5°24 


BEDFORD CHROME VANADIUM SPANNERS 


Price 
Ref. No. Size Boxed Oty. Each 


SOCKETS 3/4” SQUARE DRIVE —- NICKEL 
PLATED 


Price 
Ref. No. Size Each 


UNIVERSAL WALL RACKS 
OPEN ENDED — STANDARD LENGTH 





A/F 
TSKA-30 15/16” 3 1°13 900-0 Senworth eh: ape lee, & 29°16 
TSKA-32. 1” 3 1°20 900-1 ON OS RR ee a a sae 24°84 
TSKA-34 = 1.1/16"" 3 1°29 900-2 ieee Sk oe fe LS 25°26 
TSKA-36 1.1/8" 3 1-29 
eeke Shae : Mi 60° RING — STANDARD LENGTH 
TSKA-42 1.5/16"" 3 "77 901-0 Whitworth + eae 38-28 
TSKA-44 1.3/8" 3 1°83 901-1 A/F . Se A ae 29°22 
vari ae ; ; fg 3 1°95 901-2 Metric x ys C Se 32°04 
TSKA-4 1/2" 3 2°12 
eet. heya 3 220 OPEN ENDED AND RING — SHORT SERIES 
- " 2: feat —_ 
TSKA-54 1.11/16” 3 2°47 aon ron gg ms 32:98 
TSKA-56 1.3/4" 3 2°65 . = ; 
4 902-11 Bg we PRS 32°86 
TSKA-58 1.13/16 3 2:77 902-21 Mma or re 31-00 
TSKA-60 1.7/8" 3 2°89 
eee ae te ; 3°30 COMBINATION — LONG SERIES 
TSKM-22. 22mm 3 1°10 =. fale a be Be 
TSKM-24 24 mm 3 1°14 903-2 Metric o Aa “igh at 
TSKM-27 27 mm 3 1°29 
KM-29 mm 3 1°48 
TSKM-30 30 mm 3 1°48 COMBINATION — SHORT SERIES 
TSKM-32. 32mm 3 1:71 904-1 A/F . 4 31°02 
TSKM-33 33mm 3 1°83 
TSKM-36 36mm 3 1°95 
TSKM-38 38 mm 3 2°18 SPANNER BARS 
TSKM-40 40mm 3 2°30 930-3 Whit. — A/F — Metric a 510°29 
TSKM-41 41 mm 3 2°35 930-33 Whit. — A/F — Metric = 466°64 
TSKM-42 42mm 3 2°54 fr a : 510°16 
930-5 A/F-Metric 
TSKM-46 46mm 3 2:89 
Eker eo 50 mm 3 a0 SPANNER CENTRE 
-55 55mm 3 5 + A/F ; 
TSKM-60 BA ans 3 5-60 941 Whit.-— A/F- Metric 916°68 
ACCESSORIES 3/4” SQUARE DRIVE LITTLE BEN MOTOR ACCESSORY 
TRLK-12 H.D. Reversible AND SOCKET MERCHANDISER 
Ratchet Handle 6 9-22 945 A/F-Metric .. $8 ie, -. 225°05 
HUK-15 ene ser cane Ay 1 oe 
TRBK-20 ommy Bar — 16.3/4’’ 6 a 
TSTK-90 T-Bar Head 6 1°17 SHORT SERIES SPANNER BOARD 
TNSK-30 mer oe P oad OPEN ENDED AND RING 
ut Spinner ‘ : A ; 
TUJ K-40 Universal Joint . : oe 950-1 Whit. _ A/F —_ Metric i 93 84 
TMEK-50 _—s«7«.7/8"" Extension Bar . 
TAJK-80 Converter (3/4 Socket STANDARD LENGTH SPANNER BOARDS 
— 1/2" Plug) 6 ‘an OPEN ENDED AND RING 
TLEK-100 15.3/4’’ Extension Bar 6 955-0 Whitworth “4 ‘ = 129°36 
955-1 A/E . ae ee ee 108-30 
SOCKET SETS 3/4” SQUARE DRIVE 955-2 Metric si 3 107-58 
835-0083 Whitworth i 21-69 ALL STEEL LOOSE CKET DI P 
845-0038 A/F . Saas ea ease 21°32 1/2" SQU sae SPENSERS 
855-0308 Metric ae 20°27 960.0 Whit ‘ ant 
865-0166 Whitworth—A/F  .. - 54-04 980.4 A/F. wyore se EME ar a 41-83 
865-0616 A/F — Metric ie take 52°62 960.2 Stareic; eR aie. | Sas ee 42-41 
MECHANICS’ KITS B.A. SPANNER BOARD 
754-057 Whit.— A/F (57 pieces) 48°57 970-2 Open Ended and Ring af 38°70 
754-058 A/F — Metric (61 pieces) 52-30 


Prices and Terms 


Prices are shown £p and are subject to trade discount. 
Prices do not include V.A.T. (Value Added Tax) 


Minimum orders Orders cannot be accepted under £10 nett value. 

Boxed quantities We can only accept orders for boxed quantities. 
Carriage paid terms Orders of £60 nett value and over will be 

forwarded carriage paid. 

Ordering To assist in the correct identification of tools, please quote 

Reference Numbers on orders. 

Availability tems marked *: delivery details on request. 

Non-standard items Non-standard items can be supplied subject to Telegrams Bedfords Sheffield 3 

minimum quantities. Details on request. Telex Chamcom Sheffield 54208 for Bedford 


SRL TEE RL TE LES LEN I ESE TE SIT LS EEE TES ODE TIEN DEBE I Bi BLES INIT TE PNT RE ROLE LES RES I LEE ON ITTY ERE TEE IE LT IE BRN LAT SELON TS FETE A BO TERE EGR LIEK LE BE ES ATI E 


Printed in Engiand 


John Bedford & Sons Limited 


A member of the Spear & Jackson Group 
Lion Works, Mowbray Street 


Sheffield S3 8EY 
Telephone 0742 78383 
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